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Elektrik enerjisi sekt6rtindeki ¢iplak iletim hatlarinda, iginde toplam %2‘den daha az uygun alasim elementi 
bulunan saf aliiminyumu istenen mekanik 6zelliklere getirebilmek igin uygun 1sil islemler uygulanmaktadir. 
Isil_ islemler sonucunda 6101-T6 formuna getirilen alasim, elektrik iletiminde iletken olarak 
kullanilabilmektedir. Fakat altiminyum alasimli iletkenleri (AAAC) T6 formuna getirmek icin uygulanan 
proses, sektérdeki bir ¢ok firma tarafindan bilinmemektedir. Bu ¢alismada, Al-Si-Mg alasimlari 6101 serisi 
alasim malzemelerde uygun mukavemet, iletkenlik ve cekilebilirlik saglayabilmek igin 1s11 isleme temel etken 
olan parametreler ve siirenin optimizasyonunu gerceklestirecek bir paket program  olusturulacaktir. 
Calismamizda, belirlenen algoritma Python dili ve IDE (Gelistirme Ortam1) kullanilarak makine 6grenmesi ile 
tel capmna gére otomatik olarak 1sil islem stiresi ve derecesi ayarlamasi yapilacaktir. Ek olarak bilimsel 
calismalara katki saglayarak 6zgiin sekilde anlasilabilir, pratik bir ara yiiz tasarlanip belirli birimin 
kullanicisina sunulacaktir. Boylece 1sil islem stirecleri igin sekt6rdeki firmalarin tirtin bakimindan kendine ve 
lrtine 6zgiin fir recetesini belirleyebilmesi, enerji tiketim maliyetlerini en aza indirecek sekilde 
saglanacaktir. Bu makine 6grenmesi modeli ile birlikte isi] islem uygulamalariyla elde edilen veriler 
degerlendirilerek, firmalara hem zaman hem de maliyet acisindan deneme tiretimleri yapilmadan daha etkin ve 
ekonomik ¢alisma kosullan saglanacaktir. Ayrica deneme tiretimlerinden kaynaklanan is tekrarlari en aza 
indirilerek enerji tasarrufu, personel ve makinelerin verimli calismasi saglanacaktir. 
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